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PART III 


Stores Purchase 


Medical Education Department 

TENDER NOTICE 
No. C2 -9162/2011/MCTCR . 

| 21st June 2011. 


Cost of tender form : 
Original — 416 for Sl. No. 6 and 1,040 for 

others. 
Duplicate — 208 for Sl. No. 6 and 520 for 

others . 


Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited for the supply of following items required 
for the various Departments of Medical College, Thrissur. 


Closing date and time of sale of tender by M . 0 . 
3 -8 -2011 , 4 p. m . 


Sl. 
No . 


Tender No . and 
Name of Item 


Name of 
Department 


Closing date and time of sale of tender by cash 
10 -8 - 2011, 4 p. m . 


1 


Various 
Departments 


59/2011-12 /MCTCR 
Glasswares 
60/ 2011-12/MCTCR 
Chemicals 


Last date and time for receipt of sealed tender 
11-8 -2011, 1 p . m . 


2 


Opening date and time of tender — 11- 8 - 2011 , 
3 p . m . 


3 


61/ 2011 - 12 /MCTCR — Miscellaneous 
items 


4 


62/2011 - 12 /MCTCR — Reagents, Kits/ 
Antibodies 


The tender forms and further details such as 
specification , general conditions, etc. can be had from the 
office of the Principal, Medical College , Thrissur.-680 596 . 
Those who wish to get the tender form by post should 
send 50 extra by Money Order towards postage for each 
tender. 


5 


Biochemistry 


63 /2011- 12/MCTCR 
Reagents, Kits 


6 


64 /2011 -12/MCTCR 
Kitchen Utensils 


Paramedical 
Ladies and 
Men s Hostel 


തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റു 
കളിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ വിത 
രണം ചെയ്യു ന്ന തിന് മത്സ ര സ്വ ഭാ വ മു ള്ള മുദ്രവെച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
ഉപകരണത്തിന്റെ പേരും 


of 


1 


59/ 2011 -12/ എംസിടിസിആർ - 
ഗ്ലാസ്വെയറുകൾ 
60 / 2011 - 12 / എംസിടിസിആർ 
കെമിക്കലുകൾ 


വിവിധ 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകൾ 

വിവിധ 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകൾ 

- വിവിധ 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകൾ 

- വിവിധ 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകൾ 


61/ 2011 - 12 / എംസിടിസിആർ 
വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ 


- 5 


62/2011- 12 / എംസിടിസിആർ 
റീഏജന്റ് സ്, കിറ്റുകൾ 
ആന്റ് ആന്റി ബോഡീസ് 
63/ 2011 -12 / എംസിടിസിആർ 
റീഏജന്റ് കിറ്റുകൾ 
- 64/2011 -12 / എംസിടിസിആർ 
അടുക്കള ഉപകരണങ്ങൾ 


- ബയോകെമിസ്ട്രി 


പാരാമെഡിക്കൽ 
ഹോസ്റ്റൽ ( മെൻസ് 
- ആന്റ് ലേഡീസ്) 


416, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
അസ്സൽ - കമനമ്പർ 6 - ന് 

1, 040 
പകർപ്പ് ക്രമനമ്പർ 6 - ന് 


208 , മറ്റുള്ളവയ്ക് 


520 


ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 3 - 8 - 2011, 4 മണി. 


The envelope containing the tenders should 
superscribed as “ Tender No. ... ........for the supply 

..................due on .........................( As indicated in the 
statment below ) and should be addressed to the 
Principal, Medical College , Calicut - 673 008 , Kerala . 
Belated tenders will not be accepted . Tenders will be 
opened at 11 a . m . on the date specified below in the 
presence of such tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that 
time. Intending tenderers can be obtain tender 
forms directly or by registered post on payment by money 
order from The Principal, Medical College , Calicut. Each 
tenderers should send along with the tender an 
agreement signed and executed in Kerala Government 
Stamp Paper worth 100 and EMD @ 1 % of the total cost 
of the items tendered for. 
Cost of tender form : 
Original - 2 ,080 for Sl. No . 1 , 1 , 872 for 

Sl. No. 2 , 2 ,392 for Sl. No . 3 , 832 
for Sl . Nos. 4 , 8 , 1, 560 for Sl. No . 5 , 
| 1 , 248 for Sl. No . 6 and 1 , 040 

for Sl. No . 7. 
By post - 2 , 1 20 for Sl. No. 1 , 1 ,912 for 

Sl . No . 2 , 2 , 432 for Sl. No . 3 , 872 
for Sl. Nos. 4 , 8 , 1, 600 for Sl. No . 5, 
- 1 , 308 for Sl. No . 6 and 1 , 080 

for Sl. No . 7 . 
Duplicate - 1, 040 for Sl. No . 1, 936 

for Sl . No. 2 , 1 , 196 for Sl. No. 3 , 
- 416 for Sl . Nos . 4 , 8 , 780 for 
Sl . No. 5 , 624 for Sl. No . 6 and 

520 for Sl. No. 7. 
Closing date and time of sale of tender form — 
- 8- 8 -2011 , 3 p . m . 

Closing date and time of sale of tender form by 
post - 1 - 8- 2011, 3 p . im . 

Last date and time of receipt of tender form 
8-8- 2011, 4 p . m . 

Due date and time of opening of tender 
9-8- 2011, 11 a. m . 

Due date upto with the rates are to be firm 
31-3-2012. 

Rate should be quoted against payment in Indian 
Rupees only . The tenders without the required earnest 
money deposit and agreement and not satisfying other 
tender conditions are liable to rejected without any notice . 
If requested the equipment should be demonstrated . 
Tender forms are not transferable . Cheques , Drafts, 
Postage Stamps etc . will not be accepted towards the cost 
of tender forms. Duplicate copy of the tender forms can 
be obtained on payment. Further details can be had from 
the office of the Principal, Medical College , Calicut during 
working hours . 


-- ഫോറം വിൽപ്പന അ വ സാ നിക്കുന്ന തീ യ തിയും 
സമയവും 10 - 8 - 2011, 4 മണി. 


ദർ ഘാ സുകൾ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 11 -8 - 2011 , 1 മണി. 


- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
11- 8 - 2011, 3 മണി. 


ദർ ഘാസ് ഫോറ ങ്ങളും കൂടു തൽ വി വ ര ങ്ങളും 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് തൃശ്ശൂർ, 
എം . ജി. കാവ്- 680 596 - ൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 
ത പാ ലിൽ ആ വ ശ്യ മു ള്ള വർ 50 ത പാൽ ചാർജ്ജ് 
അധികമായി ഓരോ ദർഘാസിനും മണിയോർഡർ ആയി 
അയക്കേണ്ടതാണ്. 


Government Medical College , 
Thrissur . 


(Sd.) 
Principal. 


TENDER NOTICE 


No. S1/5500 /2011/ MCC . 

16th June 2011 . 
Sealed and competitive tenders in the prescribed 
forms are invited from the manufacturers or authorized 
distributors for the supply of Life Saving Equipment to 
IMCH , Medical College, Kozhikode. 


Tender No . 


Items 


No . 


1 
2 


S1 /5500 / 2011/ MCC 
S1/5501 /2011 / MCC 


Paediatric ventilator 1 No . 
Portable Ultra sound / 
Echocardiography 
Machine — 1 No . 


- 3 


S1 / 5502 /2011/ MCC 


Multipara Monitor 
( Basic Model) — 10 Nos. 


- 4 


S1 /5503/2011/ MCC 


Multipara Monitor with 
Capnograph and IBP — 
2 Nos. 


- 5 


S1/ 5504/ 2011/ MCC 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മാത്യ ശി ശു 
സം രക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ജീവൻരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ 
വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ 
അംഗീകൃത ഡീലർമാരിൽ നിന്നോ മുദ്രവച്ച മത്സരാടിസ്ഥാന 
ത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
- അസ്സൽ - കമനമ്പർ 1 - ന് 2 , 08 0 , കമനമ്പർ 

2 - ന് 1,872 , കമ നമ്പർ 3 - ന് 2 , 392, 
കമനമ്പർ 4 - നും 8 - നും 832 , കമനമ്പർ 
5 - ന് 1,560 , കമനമ്പർ 6 - ന് 1, 248 , 

ക്രമനമ്പർ 7 - ന് 1,040. 
തപാൽവഴി - കമ നമ്പർ 1 - ന് 2 , 12 0 , കമ നമ്പർ 

2 - ന് 1,912 , കമനമ്പർ 3 - ന് 2 , 432 , 
കമനമ്പർ 4 - നും 8 - നും 872, കമനമ്പർ 
5 - ന് 1,600 , കമനമ്പർ 6 - ന് 1,308 , 

ക്രമനമ്പർ 7 - ന് 1,080. 
പകർപ്പ് - കമ നമ്പർ 1 - ന് 1, 04 0 , കമനമ്പർ 

2 - ന് 93 6 , കമനമ്പർ 3 - ന് 1, 1996 , 
കമനമ്പർ 4 - നും 8 - നും 416 , കമനമ്പർ 
5 - ന് 78 0 , കമനമ്പർ 6 - ന് 6 24 , 

ക്രമനമ്പർ 7 - ന് 520, 
തപാൽവഴി ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 1- 8 - 2011, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 8 - 8 - 2011, 3 മണി. 

ദർ ഘാ സ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 8 -8 -2011, 4 മണി. 

വില നിജമായിരിക്കുന്ന തീയതി- 31- 3 -2012. 


6 
- 7 


S1/5505/2011/ MCC 
S1/ 5506/2011/ MCC 


Pulse Oximeter — 15 Nos . 
Infusion pump — 15 Nos. 
Defibrillator with 
Paediatric paddles , 


2 Nos. 


- 8 


S1/5507 /2011/ MCC 


ABC Machine — 1 No. 


Office of the Medical College , 
Kozhikode . 


(Sd .) 
Principal. 


ദർഘാസുകൾ അതത് മേലെഴുത്തോടുകൂടി പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴി ക്കോ ട് , കേരളം, 
പിൻ കോഡ് 673 008 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്. 
വൈകിക്കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ 
9 - 8 - 2011 -ാം തീയതി രാവിലെ 11 മണിക്ക് ഹാജ രു ഉള 
ദർഘാസുകാരുടെയോ അംഗീകൃത ഏജന്റിന്റെയോ സാന്നിദ്ധ്യ 
ത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിലയായി ചെക്കു കൾ, 
ഡിമാന്റ് ഡാഫറ്റ്, പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ സ്വീകരി 
ക്കുന്നതല്ല . 100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രം 1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി 
ദർഘാസിന്റെ കൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ 
നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ നേരിട്ടും തപാൽ മുഖേനയും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

ഉപ ക ര ണ ങ്ങ ളുടെ വില ഇന്ത്യൻ രൂപ യിൽ ആണ് 
രേഖ പ്പെടു ത്തേ ണ്ട ത് . നിബ ന്ധ ന കൾ പാലിക്ക പ്പെടാത്ത 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പുമില്ലാതെ നിരസിക്കപ്പെടു 
ന്ന താ ണ് . ആ വ ശ്യ പ്പെ ടു ന്ന പക്ഷം ഉപ ക ര ണ ങ്ങ ളു ടെ 
പ്രവർത്തനക്ഷമത മുൻകൂട്ടി പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . പണംഅടയ്ക്കുന്ന 
പക്ഷം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


